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que una Garantía f 


alta frecuenci 



Potente acción bactericida además 
del incremento de la temperatura y 
vasodilatación local, con el consecuente 
aumento de la irrigación, oxigenación 
y nutrición de los tejidos tratados. 



• No quema 

• Tres dioptrías 

• Brazo articulado 

• Luz omnidireccional 

• No genera sombras 


brossage 



• Multifuncional, Práctico y Económico 

• Remoción superficial 

• Marketing del Usuario 

• Valor agregado al cliente 

• Conexión a 220 voltios 




vapor de 
ozono 


►Apertura de los poros, limpieza 

• Penetración del vapor, removedor 
de residuos. 

• Ozono, bactericida y oxigenizante 
•Tratamiento facial y corporal 

• Vapor direccionable 

• Soporte regulable en altura 

• Aromaterapia 


Los Antares 255 - Surco W : 271-9859 / 271-6391 / 273-0393 


www.phymed.com.pe 


